Òxid de grafè als Vials: Una mirada a la investigació que s'ha portat a terme 

2020, diversos investigadors sabien que hi havia una correlació entre el número d'antenes 5G 

i l'afectació per la COVID. A Wuhan el 2019 es varen instal «lar unes 10000 antenes base. 

Es va determinar que el 80% de les antenes 5G [2] estaven instal-lades a prop de les residències 
d'avis, i on va haver-hi més mortaldat, les antenes estaven a sobre la teulada de les residències. 


El moment clau de la investigació va vindre quan al més de maig del 2021 (després de les primeres 
vacunacions) van aparèixer a internet milers de vídeos en el quals les persones mostraven com 
diversos objectes (culleres, mòbils, etc.) es quedaven pegats literalment a la zona d'inoculació del 
braç, pit, esquena i front. 

Evidentment al principi alguns varen pensar que es tractava de bromes, però els investigadors i 
metges varen comprovar mitjançant detectors de camps magnètics que els inoculats emetien un grau 
anormal de magnetisme [2] i voltatge inusuals. 


A partir d'aquest anormal efecte tecnològic provocat per les "vacunes" (amb el qualja hi havia prou 
per parar immediatament les vacunacions experimentals) els investigadors van postular diverses 
hipòtesis, la pregunta es va concretar en: 

Quin material present a les vacunes podria estar provocant aquest efecte2 Finalment un material 
anomenat grafè era el candidat perfecte... És recopilen nombrosos estudis cientifics que exposen la 
toxicitat del material així com investigacions de les seves diverses aplicacions tecnològiques. 
Resulta que la toxicitat d'aquest material coincideix plenament amb TOT el QUADRE 
simptomatològic de la COVID. 

Hi ha que dir que l'òxid de grafè es un material sensible a les radiacions de microones (5G/4G etc), 
i a tot tipus d'energia, ja sigui calorífica, sonica. Té a més la capacitat de multiplicar per 1000 les 
freqiiéncies que li arriben. 

La seva capacitat d'oxidació i generació de radicals lliures el fan molt perillós, obligant al cos a 
combatre-ho fabricant antioxidants per fer hi front. Quan el cos esgota els materials necessaris per 
neutralitzar aquesta oxidació (com per exemple-el zinc, del qual la seva manca provoca pèrdua 
d'olfacte i gust), doncs el cos genera inflamacions multisistèmiques coagulacions, etc, amb tot el 
perill que això comporta. Estem parlant d'úna INTOXICACIÓ. 


Es determina que només obrint i-mirant el que hi ha a dintre dels vials, es podrà esbrinar la veritat, 
ja que amb el coneixement adquirit fins aquí, el món de l'Oficialitat deixa de ser confiable, i amb 
això ens referim a: Institucions científiques, estudis científics i papers acadèmics. 

Mitjançant un policia nacional es va aconseguir un vial de Pfizer i se'l va portar a analitzar al Dr. 
Pablo Campra [2] doctor emQuimica i professor titular a la Universitat D'Almeria. 

A l'estiu del 2021 es Va presentar un informe preliminar en el qual a microscòpia electrònica es 
descobriren visualitzacions que coincidien amb imatges de referència de bibliografia científica de 
l'òxid de grafe, 

Es varen presentar denuncies als jutjats i es va informar als delegats provincials de salut, milers de 
persones varen col-laborar presentant aquest informe en casernes de la guàrdia civil, hospitals, 
ajuntaments, instituts de salut, etc... 

En novembre de 2021 el Dr. Pablo Campra presenta un informe concluyent, realitzat amb una 
tècnica especial, la qual determina la presència del material, no tan sols a Pfizer, sinó també a 
Moderna, Astra Zèneca i Janssen. 

També es descobreix òxid de grafè present a les vacunes del 2019, la campanya de vacunacions 
2019-20 (els avis), també es troba en tot tipus d'injectables, anestèsics, aigua, etc... 

A dia d'avui ja s'han presentat més de 600 denuncies i totes han estat arxivades. 

Fins un coronel va ser destituit al presentar aquests informes a la Ministra de Defensa. 

Tot està lligat i ben lligat... 


Un altre punt d'inflexió: 

Arran d'aquests descobriments, diversos equips científics arreu del món comencen també a obrir 
vials i mirar el que hi ha a dins. Tots reporten la presència, no sols de l'òxid de grafè, sinó també de 
microtecnologia. 

Coincidint amb l'aparició de noticies sobre: neurodrets, manipulació dels pensaments i les 
emocions... 


Ja anteriorment també s'havien fet alguns descobriments importants que cosien les peces. 

A Barcelona hi ha una start-up que rep fons de la Unió Europea, la qual ha invertit milers de milions 
en la investigació sobre el cervell i el grafe, https://inbrain-neuroelectronics.com i sorpresa, utilitzen 
l'òxid de grafè com a nano sensor per a neuromodular les senyals cerebrals i tractar diverses 
malalties cognitives. També Elon Musk (Tesla) a invertit en aquesta Start-up, sembla que el seu 
projecte NeuraLink, amb cablejat, no acaba de funcionar... 

Una gran casualitat. 

Com el fet que es parli del transhumanisme i els canvis sociotecnològics propesats pel Fòrum 
Economic Mundial, l'orgue director mundial que posa batuta a la nova era de canvis que es volen 
implementar, i que el seu eslògan "no tindràs rés i seràs feliç" i les noves fealitats virtuals com el 
METAVERS de Facebook, apunten al neurocontrol de la població. 


I finalment molts vacunats emeten senyals MAC: 
https://www.ivoox.com/audioespai-Mac-benito sb.html?sb=audioespai+Mac+benito 


Augment de morts repentines, arrítmies camuflades .d'infarts en nens, joves i esportistes, 
neurodegeneració, ictus, revifament de càncers, malalties degeneratives, augment d'accidents de 
trànsit amb "sortida de via..." https://t.me/s/laquintacolumna 

Entre Enero de 2021 y Abril de 2022(16 meses)fallecieronn 673 deportistas Entre 1966 y 2004(39 
AÑOS) fallecieron 1101 deportistas Esto significa que la media mensual ha pasado de 2,35 a 42 
fallecidos mensuales! https://twitter.com/danialonpri/status/1536201819843600384 


Disidencia desactivable (Falsa Disidencia/Disidencia Controlada p.e. Médicos por la verdad) 

- Virus de... Narrativa OFICIAL /Dissidencia controlada/convenient per a les elits. 

- La proteina spike... Narrativa OFICTAL/Disidència controlada/convenient per a les èlits. 

- Efectes secundaris... Narrativa OFICIAL/Dissidencia controlada*/convenient. "Traurem noves 
vacunes sense PEG (Polietilenglicol, etc...) però amb EL NANOMATERIAL de moda, ja que com 
no dieu" res del grafè i la microtecnologia i l'operatiu implícit, dons tenim la situació controlada." 
- Ets positiu a... Narrativa OFICIAL /Dissidència controlada/convenient per a les elits. 


Veure la interferencia provocada pel pols electromagnètic abans de caure fulminat. 
Vacunat segur, amb suficient Òxid de grafè instal-lat a la zona coronaria, el pols fa la resta. 
"Seguramenttenia antecedents familiars i prenia molt de cafe... La Nueva Normalidad...” 


Foto GIF: https://ia904704.us.archive.org/19/items/si-puls-electromagnetic-ciclista-click/s 
%C3%AD%20puls%20electromagn%C3%A Btic%20ciclista%20click. gif 


Fotos a sota, de l'equip de Nova Zelanda: 

https://lifeoftheblood.com i https://www.naturalnews.com/2022-06-12-blood-clots-microscopy- 
suddenly-died.html 

Altres: 

Regne Unit: https://www.notonthebeeb.co.uk/post/uk-lab-finds-graphene-in-vaccine-vials 
Australia: 

https://drdavidnixon.com 


https://www.notonthebeeb.co.uk/post/australian-whistleblower-scientists-provide-evidence-of- 
nanotech-graphene-oxide 


